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©運用 編 


f RAID の設定を行うと、それまでのすべてのデータは消去されまず。 

RAID の設定を行う前こ、お使いの八ードみスクのバックアップを 
^ してください。 _ 


RAID とは複数の八ードデ V スクを繫げることによりアクセス速度を 
速 < したり、冗長性を持たせて物理的な故障から大事なデータを保護 
ずる為の巧術です， 

本製品をパソコンに接続ずる前こ、どのモードを設定ずるかミ夫めてくだ 
さい。 


RAID モードにつして 


♦ストライピングモード ( RAIDO ) ※出荷時設定 

※出荷時は、ストライピングモードに設定してありまずのでそのまま 
お使いいただけまず。 

2台のハードディスクに同時に分散書き込みずることで'、2台分の 
容量を1台として認識しま丸高速で'、大容量のハードディスクと 
して使いたい場合に最適で东 

ただし、冗長性はなくなりまずので'、1台故障した場合にも、ずべ 
てのデータが破損しまず， 

♦ミラーリングモード （ RAID 1) 

2つのノ\ードディスクに同じデータを同時に書き込むため、一ち 
の八ードディスクがクラッシュしてら、データは安全に保護され 


運用上のを意 


•八ードデ< スクを展棄あるいは譲渡などされる際の 
注意事頂 

①本製品に記録されたデータは、 OS 上で削除したり、フオーマットず 
るなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用 
ずることで'、データを復元•再利用できてしまう場合がありま丸 
その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえまず。 


ま东 


ミラーリングにより、ハードみスクの故障などの物理的 
なデータの破損およびシステムダウンを防ぐことはでき 
まずが、ウイルスの感染やユーザーの操作ミス、使用中の 
停電などのトラブルに起因ずるデータ損失を防ぐことは 
^ で含ません。 _ 


♦マルチデ< スクモード 

個々のハードディスクを認識し、2台のハードディスクとして使用で 


ハードデ V スク上のソフトウェアに S 、 アプリケーシヨン 
ソフトなど)を削除ずることな<ノ\—ドディスクを譲渡ず 
ると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触ずる場 
合がありまず> 


©情報漏洩などのトラブルを回避ずるために、データ消去のための 
ソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおずずめいたし 
ま丈 


•八ードディスクデータ消去ソフトのご案内 

完全データ消去ソフト 「DiskRefresher Deluxe LE 」 をダウン□-ドし 
て、ごま用くださし、。ダウン□-ドち法は、 r 感 Windows 版セットアップガ 
イド」の r サボートソフトにつし、て J を参照してくださし、。 


きま丈 



♦モード切替に関するミ主意 

本製品は、 RAID の設定情報 ( RAIDO /1 に関する情報） 
をノ\ードディスクに記録していま束そのため、ずでに別 
のモードで使用した八ードデ V スクを、新しく RAID やマ 
ルチデ V スクモードでそのまま使用ずると、不測の動作と 
なる場合がありまず。 

そのため、 RAIDO /1 で使用した八ードディスクを別の 
モードで使用ずる場合は、重要なデータが入っていない 
ことを確認の上、2台接続し、 「 RAID モードの設定方法」 
にしたがい、使用したいモードを選が•設定を行い、設定 
情報の更新を行って < ださい。 


故障ディスクの見分け方 


RAI □モードの設定ち法 



RAID の設定を行うと、それまでのすべてのデータは消去 
されま或 RAID の設定を行う前に、お使いの八ードみス 
クのバックアップをしてください。 

RAID モードを変更した場合は、再フオーマットずる必要が 


ありまず。 


〇 パソコンと接続している場合は、パソコンから取り外し、ケー 
スレ類をすべて外し、電源モー ドスイッチを ON 側にして、本 
製品の電源を入れまず。 

© 背面にある [RAID SETUP ] ボタンを、3秒 W 上長押ししま丈 
一電源 ( POWER ) ランプが点滅し、設定モードになります。 



0 前面のファンクシヨンボタンを押して RAID モードを選がしま丈 
電源 ( POWER ) ランプの色が、ファンクシヨンボタンを押ずごと 
に変わりまず） 

青色ストライピングモード ( RAIDO ) 

紫色:ミラーリングモード ( RAID 1 ) 

緑色:マルチデ V スクモード 


電源 （ POWER ) ランプ 



〇 再度 [RAID SETUP ] ボタン押しまず> 
W 上で RAID モード設定は終了です， 



W 下のモード変更御ま、内部のデータが Windows 、 Mac とも強制 ^ 
的に消去されまをそのため再フォーマットずる必要がありまを 
ミラーリング < -> ストライピング 
ストライピング < —- > マルチデ<スク 

マルチデイスク…> ミラーリング ， 


本体のランプ表示で見分ける（ミラーリングモード時) 


前面のステータスランプでハードディスクのが態を監視ずることがで 
きまず。ハードディスクが故障した場合は、ステータスランプが赤色に 
点巧しま东 



1-0 Drive Center で 見分ける (windows vis ね®/ xp のみが応) 


1-0 Drive Center は、接続されているハードみスクや DVD ドライ 
ブをリアルタイムに表示ずるソフトウェアでず。 

下記の画面のよラに本製品の RAID モードやリビルド情報などを表示 
ずることができまず> 



( E :) のブ□パティ情報 


Drive Center 


ドライブ名 


ホ U ユ—ム 


まご容畳 


931.3 GB 


ゾ-力¬ 


レ〇 DATA 


j I リムづけルディスク 

33 0.7/3.9 GB 


型品を 


HDC2-U 


^ 使用ずるには 

弊社サポートライブラリよりダウンロードしてご利用くださし、。 
詳しくは、階 Windows 版セットアップガイド」の【サポー 
トソフトについて】をご覧ください。 


































































































































































^ 故障ノ\ードディスクの交換 
(新規ノ\-ドディスクと交換) 


_ J \— トアイスクの巧換为法 

〇 パソコンから本製品を取り外しまず， 


本製品には2台の八ードディスクが入っていま东 
八ードディスクが故障した場合の交換手順を説明しまず> 

新測こ購入、または他の八ードディスクと交換ずる手順も同様で束 




八ードみスクを挿入ずる•取り出ず場合は W 下にごミち意くださし、。 
•バックアップが 可能な場合、大事なデータは必ずバックアップを行 
った上で作業をしてください。 

•必ず 本製品をパソコンから取り外して、電源を切ってから取り出して 
<ださい。 

♦交換 用 A - ドデ V スクは、弊社製 HDI - SA シリース'をご使用くださし、。 
また、故障した八ードデ f スクと同じ容量のものをご使用ください。 
( HDC 2- U 1 .0 の場合は、 HDI - SA 已〇 0 H 7 を使用しまを） 


ミラーリングモード ( RAID 1) で使用している場合 

ミラーリングモード ( RAID 1) の設定時でご使用の場合、どちらかの八ードデ 
ィスクが故障しても元のが劇こリビルド(復旧)ずることができま丈 
故障した八ードみスクは、本製品前面にあるステータスランプが赤色に点灯 
しま丈 

下記の手順にてリビルドを行しぶ丈 

〇 故障している八ードみスクをステータスランプ (1 または 2) で確 
認しまず。 

© 故障した八ードみスクを、新しい八ードみスクに交換しまホ 
※交換ち法は、右記 【ノ\- ドみスクの交換ち法】を参照してください。 


@ 電源^ 


正常な八ードみスクは巧かなし、 で、 くださし、。 


電源を入れると、自動復旧(才ートリビルド)し、巧びミラーリングが態に 
再構成されまず， 


※リビルド中は、電源ランプが水色に点灯、アクセスランプが才 
レンジ色に点滅、修復中の HDD のステータスランプが赤色 


に点滅しまず。 


リビルドが完了ずる時間は、八ードみスクのサイス'により異なりまを 
おおよその目安は、 W 下の通りです， 


0 電源モードスイッチを OFF にし、 AC アダプター、 USB ケーブルを外しまず> 
ま束 



0 上カバーのネジ (2 本)を 

コイン等を使って取り外しまず> 




0 故障した八ードみスクを、新しし、八ードみスクに交換しまず* 
※交換ずるハードディスクを下にして下記のよラに入れてください。 


型名 

1 台のディスク容量 

リビルド時間 X 

HDC 2- U 1.0 

己0 0 G 巨 

約13時間 

HDC 2- U 2.0 

1.0 TB 

約2巨時間 


※パソコンと接続しないが態讨フラインリビルド)でのリビルド時間 


Q アクセスランプおよびステータスランプが消巧したらリビ'ルド完了です> 
電源ランプが紫色にラーリングモード)に点灯しまず> 


ストライピングモード ( RAID 日） 

乃レチみスクモードで使用している場合 

0 故障しているハードディスクをステータスランプ (1 または 2) で確 
認しま丸 

0 故障した八ードみスクを、新しい八ードみスクに交換しま丸 
※交換ち法は、右記【八ードみスクの交換ち法】を参照してください。 

0 電源を入れてノ\ードみスクをフォーマットしま东 
X データの 復旧はできません。 


0 上カバーを取り付けまず） 

〇 AC アダプター、 US 目ケーブルを元に戻しまず> 



交換ずるノ\ー ドディスクを下側にずる 


2台とも新規のノ\—ドディスクに交換ずる場合 


〇 1台目の八ードみスクを、新しい八ードみスクに交換しま束 
※交換ち法は、右記【ノ\—ドみスクの交換ち法】を参照してください。 

〇 本製品の上下を入れ替えて、2台目の八-ドみスクを、新しい八-ドみスク 
に交換しまず* 

@ 2台とわ交換した場台は、マルチディスクモードとして認識さ 
れまず。ミラーリングモード、ストライピングモードでお使いに 
なる場合は、再度 RAID モードの設定を行ってください。 


〇 電源モードスイッチを ON または AUTO にしまず， 



ランプ表示 


本製品は、ランプの表示が態(点灯•消灯•点滅)の組み合わせにより、現なの動作が態を表示しまず， 



電源ランプ 
アクじスランプ XI 

ステータス2ランプ 
ステータス1ランプ 


が態 

RAID モード 

システムが態 

電源ランプ 
( POWER ) 

アクセスランプ 
( ACCESS ) 

ステータス！ 

ランプ 

( STATUS ) 

ステータス2 

ランプ 

( STATUS ) 

設定中 
設定モード 

ミラーリングモード 

モード設定中 

紫色点滅 

消灯 

消灯 

消灯 

ストライピングモード 

モード設定中 

青色点滅 

消な 

消灯 

消灯 

マルチディスクモード 

モード設定中 

緑色点滅 

消灯 

消灯 

消灯 

通常 

ミラーリングモード 

動作中 

紫色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

ストライピングモード 

動作中 

青色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

マルチディスクモード 

動作中 

緑色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

エラー 

ミラーリングモード 

HDD 1/未接続•故障 

紫色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

ホ色点灯 

消な 

HDD 2/ 未接続•故障 

紫色点灯 

点滅 

(アクセス時のみ） 

消灯 

ホ色点灯 

ストライピングモード 

HDD 1/未接続•故障 

青色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

ホ色点灯 

消な 

HDD 2 /未接続•故障 

青色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

消灯 

ホ色点灯 

マルチディスクモード 

HDD 1/未接続•故障 

緑色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

ホ色点灯 

消灯 

HDD 2 /未接続•故障 

緑色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

消灯 

ホ色点灯 

リビルド 

ミラーリングモード 

HDD 1 一 HDD 2 リビルド中 

水色点な 

点滅 

消灯 

ホ色点減 

HDD 2 一 HDD 1 リビルド中 

水色点な 

点滅 

ホ色点減 

消灯 

HDD 1 一 HDD 2 リビ J レド完了 

紫色点な 

点滅 

(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

HDD 2 一 HDD 1 リビルド完了 

紫色点灯 

点滅 

(アクセス時のみ） 

消灯 

消灯 

HDD 1 一 HDD 2 リビルド中に 
HDD 1 が故障※2 

水色点な 

消灯 

赤色点灯 

ホ色点滅 

HDD 2 一 HDD 1 リビルド中に 
HDD 2 が故障※2 

水色点灯 

消灯 

ホ色点滅 

ホ色点;!:: P 3 


XI ミラーリングモード時は、アクセスの有無に関係なく、十数砂に1回アクセスランプが点灯•点滅しまずが、異常ではありません。 

X 2 リビルド中のエラー（メインドライブエラー）の場合は、データの入っているドライブにエラーが発生していることを表していまず。 

この場合、そのハードディスク1台のみで電源を再投入し、パソコンに接続して、なるべく多くのデータを別のハードディスクなどに退避（コピー）してください。 
退避後は、2台の新規のノ\ードディスクにてミラーリングを再構築してください。 

X 3 エラーのが況により点滅または消灯ずる場合わありまず。 


地球環境を守るため、 
再生紙を使用しています 


PRINTED WITH 

SOYINK 


大豆インキを使用していまず 


Copyright (〇 2008 1-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 
































































































































































